取扱説明書 
冷凍冷蔵庫 

品番 SR - H 401 R (ち開さ) 
SR - H 401 RL (左開さ) 




■この取扱説明書をよくお読みいたださ、正しく 
お使いください。 

特に「安全上のごを意」はご使用前に必ずお読 
みくださし、。 

■お読みになった後は、いつでち見られるところ 
に保証書ととちに大切に保管してください。 
■この取扱説日月書は、 SR - H 401 R (右開き）をもと 
に説日月していますび、 SR - H 401 RL (左開さ）も 
使用方法は同じです。 
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調節脚（左ち）は矢印 
の方向に回すと前上 
びりになります。 


熱気の少ない、風通しの良いところ 

を却力ほ下を防ざ、電気代のムダをなくすため、コン 
□の横、直射日光の当たるところは避けてくださし、。 

湿気の少ないところ 

鐘の発生や漏電を防ざます。 

最ル必要設置スぺースをあける 

を蔵庫はを品を;令やすため、周辺に熱を放出していま 
す。図のよラに、上面已 cm 左ち0.已 cm じ Lb あけて設置 
してください。なお最ル必要設置スペースは年間消'費 
電力量の測定条件での寸法とは異なります。 

※壁際に設置され、を蔵室扉び開かない場合は、壁か 
ら ScmLU 上あけてください。 

丈夫な床に据え付ける 

据え付けが不ま定ですと、振動、騒音や故障の原因に 
なります。また、じゆうたん、置、塩化ビニール製の 
床材などの上では、を蔵庫の熱により変色することび 
あります。底に丈夫な板を敷いてください。 

水平に固定する 

両側の調節脚を回し必ず床に 
着け、水平に設置してくださ 
い。キックプレートは手前に 
引いてはずし、ちとの位置に 
取り付けてくださし、。 

お倒防止用べルトをかける 

地震などで、；令蔵庫び倒れるとけびの原因になります。 
背面のフックにベルトを通して、壁やせに固定してく 
ださい。転倒防止用ベルト（別売品）は、お買い上げの 
販売店で型番己242020已91をおボめください。 




アースを ずる 


万一の感電事故防止のため、アース（接地）をおすすめします。 

次の場所に据え付けるときは、お買い上げの販売店に相談して、必ずアースエ事をしてください。 
(アースエ事は、有料です。） 


参±間や洗い場の床など水気のある場戸斤 
♦地下室^よど、漏水や湿気により、露が付く恐れの 
ある場所 

参その他、湿気や水気のある場巧 


アース線は次のちのには絶対に接続しないで 
<ださい。 

•水道管•ガス管（爆発の危険びあります。） 

• 電話のアース線や避雷針（落雷のとを大きな電流び 
流れ、危険です。） 


ア ー 紹巧結の I ，かた 


アース線（別売）は背面下部にあるアース接続ねじに 
接続してください。 

♦コンセントにアース端子がある場合 


二!ンセント 


アース 端テ 




圓書 


ス接続ねじ 


•コンセントにアース端子が付いていないとき 

お買い上げの販売店に依頼し、アースエ事（□種接地 
工事）をしてくださし、。 

♦漏電しゃ断器の取り付け 

特に水気のをい場所に据え付ける場合は、アースの 
ほか漏電しゃ断器の設置び義務付けられています。 
詳しくは、お買い上げの販売店にごホ目談くださし、。 


苗据え付けかがま用開始までの準備••- 


据え付け 




参据え付けか5使用開始までの準備 
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据え付け 



























































正しく安をな据え付けで、巧蔵唐は快適運面でをます< 


が 


上面 5 cm な上) 


使用開始 



1 








万一の地震に備え 
冷蔵庫を固定する 


100 V の専用コン 
セントに根元まで 
お実に差し込む 


A 警告 


感電防止のために 
アース（接地）を 
する 


-镇揉過励? 82 錢耸 


っ遲围音說 



庫内を清掃します。 

付属部品をお認し、柔らかい巧 
で庫内を清掃。 

(使い始めにプラスチックから 
においのする場合びあります。 
念のためにおいびこちらない 
様に周囲の風通しを良くして 
ください。においはしだいに 
消无ます。） 


専用コンセントに接続し 
ます。 

電源は] 00 V 、定格1已 A な上 
のコンセントに、根元まで確実 
に差し込む。 


十分;ちえてか5食品を入れます。 

通常は2〜3時間、夏場など周囲温度の高いと 
さは、4時間な上待ってから。 

(をえるまでは扉の開閉をひかえてください。） 



^ •を蔵庫び壁にふれて振動音びずるときや、壁材び黒く変色する場合は（圧縮機周辺の空気の対 

、巧 jij /、 恐流によります)、；令蔵庫碰から離してください。 

参腐食性ガスび発生しやすい温泉地や工業地帯、塩分のをい;'毎岸地帯など鐘びやすい場所に設置 
すると、配管パイプび腐きして;令えなくなることびあります。このよラな場所に設置する場合 
は、防せい処理をおすすめします。お買い上げの販売店にご相談ください。 

•を蔵庫の据え付け状況により、電話機-インターホン-ラジオ.テレビなどに雑音び入ったり、 
映像び乱れることびあります。このようなとをは、を蔵庫からできるだけ離してください。ま 
た、を蔵庫をアース（接地）することをおすすめしまず。；令蔵庫の影響を受ける距離は、電波や 
設置の状態により異なります。 


ノンフ□ン冷蔵庫について 


参この;令蔵庫にはノンフ□ン;令媒とノンフ□ン発泡断熱材を使用しています。 

ノンフ□ン;令媒（イソブタン）とノンフ□ン発泡断熱材（シク□ペンタン）は、オゾン層を破壊せず地球温暖化に巧 
する影響び極めてルさい、地球環境に配慮した物質でず。 

参ノンフ□ン;令媒は可燃性でず。「;令ま P 回路」に密封されており、通常のご使用において漏れ出ずことはありませんび、 
万一、ち媒回路を誤って傷付けてしまった場合、乂気（電気製品）などの使用を避け、窓を開けて換気してください。 
その後、お買い上げの販売店へご連絡くださし、。 


>据え付けか5使用開始までの準備 


据え付け 

































































■ 


調理済み食品-冷蔵ル物-調味料-牛乳-ビー 
ル-ジュースなど（上段は、それぞれ！〜 2° C 高 
めにな0ます。） 


刺身-がを-肉 

サラダ 1' ヨーグルト. 練り製品.漬け物など 


におい移りの少ないアイスルーム 


ちま食品-アイスク U —ム.ホームフリージング 
した食品など 


野菜-果物類 
調味料など 


ビン類.吿類-ぺットボトル¬ 



を蔵室、 を凍室の温度調節は、を蔵室奥にあるコント□ールパネルの温度調節つまみで調節してください。 



量 ' P 蔵至 i 


強 



クイックを凍 

長巧：清掃ボタン_ 

「クイック;令凍」ボタンの使いかたは、已ページ参照 
’「長押：清掃」ボタンの使いかたは、9、10ページ参照 

参普段はコント□ールパネルの温度調節つまみを「中」の位置でお使いください。 

参を蔵室の温度調節を「強」にしてち、冷蔵室の;令えび弱いことびあります。 

皆このとをは、；令凍室の温度調節を、「強」側にします。 

参;令ず室の温度調節を「弱」にしておくと、他の室の温度び高めになることびあります。 

与このとさは、を蔵室の温度調節を、「強」側にします。 

参フレッシュルームの温度は、周囲温度やを蔵室温度調節の位置により変わることびあります。 

参表中の温度は、庫内のほぼ中央の値です。扉の開閉や食品の入れ具合により変わります。 


周囲温度30で、食品を入れずに扉を閉じ、庫内温度び安定したとをの値でず。 




参温度を変えたいときは••-下の表を参考に、つまみで調節してください。 


強 

「中」より2〜 3° C 化くなります。 

中 

約-18〜 -2 □む 

弱 

「中」より2〜3°0高くなります。 


強 

「中」より2〜 3° C 化くなります。 

中 

約3〜已む 

弱 

「中」より2〜 3° G 高くなります。 


野菜室（約6〜が C ) 


お巧き（約-18〜-20で) 


アイスルーム 


フレッシュルーム（約一1〜2で) 


コント□—ルパネル 


を蔵室（約3〜己で)、 
ち蔵き扉（約已〜7で) 



食品の財蔵場所と溫度調節 


■ 


>食品の貯蔵場所と温度調節 


ほいかた 


測定条件 















































































































































■ H ■ ■ 

を蔵まの巧いかた 


高さ調節棚 



マルチフリー•ポケット 



※を気の通路に脱臭フィルターとナノフェライト除菌フィルター *1 を設置。庫内のにおいを吸着-分解するとと 
ちにナノフェライト除菌フィルターで冷気通路の浮遊菌を分解し庫内を清潔に保ちます。 

*] 試験依頼先：財団法人曰本祐績検査協尝 試験の方法：フィルム密着ま 除菌の方法：フィルターへの除茜成分の担持 
処理部品名：冷気ダクト巧のフィルター 試験結果： 99.9%しソ上 


•じざい棚 


参広い棚で使う 



♦半分の棚で使う 

手前の棚を押し込むと、手前には 
背の高い食品、奥には小物び置け 
ます。 



参棚全体をたたんで使う 

さらに回転させ、後ろに立てると、 
大さな食品などび置けます。 



A 注意 


食品をつめすぎたり、棚より前に出さない。 

扉び閉まらなくなったり、食品び落下し、けびをすることびあります。 


参を気吹出 □ (を蔵室奥のス1」ット）付近では、食品び凍結することびあります。 

、巧 ji ふ、!^吹出□から離して貯蔵してくださし、。 

参周囲温度び 5° c じ(下になったとを、を蔵室のを品び凍結することびあります。 

与このときは、を蔵室の温度調節を「弱」にすると凍りにくくなります。 

参扉ポケットの上段（マルチフ1」一■ポケットなど）に、背の高い食品を入れないでください。 
扉の開閉で倒れることびありまず。 

参庫内のにおいを吸着-分解する脱臭フィルターびフレッシュルーム奥に付いていますび、にお 
い移りや乾燥を防ぐため、においの強い食品、水気の多い食品はラップをして貯蔵してください。 
参フ U —ケースを下にセットした場合、給水のための音びすることびありまず。 

気になるとさは、製氷ユニットをはずしてお使いください。 （12 ページ参照） 



•冷蔵室の使いかた 




ほいかた 






























































































































































































を蔵室の巧いかた 


参マルチフリー-ポケツト/どこでもケース 


>マルチフ U —.ポケットはすべて上下2段階に調節できます。（マルチフ U - 
ポケット間のすを間び狭くなり、食品び入らない場合びあります。） 

>どこでもケースは扉ポケットとしてだけではなく、取りはずしてを蔵室棚に置くこともできます。 
毎曰使うバターやジャム、旧煮等まとめて入れておけば整理しやすく、取り出しち簡単でず。 


ポケットの調節位置によっては 




ほ） 

左図のようにマルチフリー • 
ポケットを取りはずして使用 
しないでください。どこでち 
ケースに已 00 ml 宙など背の 
高いものを入れると飛び出し 
て落ちることびあります。 


>ボトル&ドレッシングポケット 


参奥には2 L のぺットボトル、手前には牛季 L パック、 
ドレッシング類び入ります。 



参フレッシュルーム 


冷まはしたくないけれど、：令蔵室よりも長く保存したい。 

そんな食材は、凍る直前の温度で、食品のまさのよさを保つフレッシュルームへ。解まの手間ちいらず、猫度ち長持 
ち、肉-魚介類の貯蔵にぴったりです。 



♦ホ気®をいを品をフレッシュルーム®奥（ち気巧:出□イ寸近）に貯蔵しないで < ださい。 

^巧ふ、!? 凍結することびあります。 

参水分のをい食品はラップをしてください。ラップをしないと、フレッシュルームの天井などに 
露び付くことびあります。 

参フレッシュルームび;令えすぎるとさは、；令蔵室の温度調節を「弱」側に調節してくださし、。 



での蔵室の使いかた 




巧いかた 


































































































































み を凍まの巧いかた 


旬のおいしさを、長く楽しみたい。そのよラな食材は、冷凍室で長期保存を。 

上の;令凍室でホームフ1」ージング、下の;令凍室は保存用に。 



♦クイックを凍のしわ、た：「クイックを凍」ボタンは冷蔵室内のコント□-ルパネルにあります。 


このよラなとさに 

♦まとめ買いしたをのをそのまま 
フ1」ージング 

♦下ごしらえして作りおさ 
♦旬のちのを長く食べたい 


フリージングのポイント 

♦新鮮な材料を選ぶ 
♦手-容器-材料は清潔に 
♦薄くルさく、ル分けして 
♦容器は金属製で底の平らなをのび効果の 
♦袋物は中の空気を抜を、密閉する 
♦再ま結させない 



食品をクイック冷凍コーナーのフリーズトレイ 
(アルミの板）にのせる 

「クイックを凍」ボタンを巧す： 

ランプび点巧し、約]已〇分間クイックを凍運転を 
行います。また、同時にクイック製氷運転を行い 
製氷時間び通常より速くなります。 

終わるとランプは消 
无ます。 

※途中で中止したい 
とさは、ちう一度 
「クイック;令凍」 

ボタンを巧して< 

ださい。 




;令ま室にビン類や吿類を入れない。中身び凍って割れ、けびをすることびあります。 

A 江 局 

;令ま室内の食品や容器（特に金属製)、フ1」ーズトレイに、めれた手でさわらない。 

凍傷になる恐れびあります。 




、) (スケットの下に背の高い物は入れないでください。 
(バスケット-ケースや食品び破損することびあります。） 


♦冷凍室の使いかた 


i 


ほいかた 































































野菜室の巧いかた 


ビタ S ンや植物繊維の多い新鮮野菓の貯蔵は野菜室へ。 



参スライドケース 


参野菜ケース 


参その他 


つぶれやすいトマトや小さし)ま物 
野菜の収納に便利です。 


奥には大さめの野菜や果物び入り 
ます。 


スライドケース手前には、 2 L の 
ペットボトル、誓油や牛乳バック 
び立てて収納でをます。 





♦水洗いした野菜は、水気をよくをってから入れましょう。 

ぶ ji ふ、!^ •野菜ケ-スの底に溜まった水は、ふき取ってくださし、。 

♦周囲温度び已°巳1;(下になったとさ、野菜室の食品び凍結することびあります。 

吟このとをは、を蔵室の温度調節を「弱」にすると凍りにくくなります。 
♦スライドケースの下に背の高い物は入れないでください。 

(スライドケース-野菜ケースや食品び破損することびあります。） 



〇野菜やま物は、ラップをして貯蔵すると、新鮮さびさらに長持ちします。 

また、においの強いを品からのにおい移りを防ざます。 

〇野菜室は湿度を高く保っているため、露び付くことびあります。露び付いたとをはふき取って 
<ださい。 


参野菜室の使いかた 


ほいかた 




























































































♦ p 、 宁氷量は、検知レノ（一び自動的に確認します。 

し時氷量を正しく確認するため、氷は平らにならしてください。) 
仕切りび左側で約] 20〜] 3□個、仕切りをち端にすると、よ 
り大量にストックできまず。 

参一定量になると、製氷を停止します。 

(構造上、氷は目宁氷コーナーいっぱいにはなりません。） 



製氷皿 


検巧レバー 
貯氷コーナー 


氷スコップ 


み アイスルーム（自動製氷機)の巧いかた 


給水タンクに水を入れ、セットするだけで、貯氷コーナーに氷びたっぷり, 

給水タンクの水は、一週間を目まに交換してください。 


給水タンク 

ミき水フィルター付 

(水道水に含まれるカルキ臭を吸着します。） 

製氷 a ニッ ト 

貯 かつーナー _ 

貯水量は r 氷の保をについて」を参照してください。仕切りの 
ち側へは;ちま食品やアイスク U —ムの保をびでさます。 

仕切り _ 

氷をたくさんストックしたい場合は、仕切りをちへ移し 
氷の量に応じて3段階にセットでさます。 

氷スコップ 

使用後は、 P 、 宁氷コーナー手前の所定の場所に戻してください。 



参かのつくりかた 


使いはじめや、1週間 LU 上使ねなかつたときは、においやほこりが付いていることがありますので、最 
初のか（約30個）は捨ててください。 

また、製氷皿と給水経路を洗うとすぐにお使いいただけます。 （9 〜11ページ参照） 

U 給水タンクをはずす： 白給水をを開けてはずし、白給水タンクは落ち込むまで 

I 『満水線』までゆっくり水 ■ 

を入れ給水をを閉める： 

(満水線しソ上に水を入れると、周 
りから水び漏れます。） 


手前を少し持ち上げて弓 I き出す。 



確実に巧し込む： 

巧し込み不足ですと給水されず 
氷びでさません。 


給水栓 

開ける Cf 閉める 


満水線 



給水 □ 



X 



参かの保存について 


アイスル I ム扉 


♦アイスル—ム(自動製氷機の使いかた 


ほいかた 


















































































■ 



アイスルーム（自動製氷機)の巧いかた 


•長期間使わないとを/を蔵庫を移動-運搬するとを 


長期間 （1 週間 LU 上）使わないときや移動•運搬するときは、給水タンクの水、貯氷コーナーの氷 
を捨て、水洗いし、乾燥させてください。 

II 給水タンクを取り出す 



ご抗 

. vs ?^.)! 


■ 冷蔵室内のコント□-ルパネルにある「長巧：清掃」ボタンを 函ち細喔室函 

「クイックを凍」ランプが点滅するまで（約6秒間）巧す： ^ ^ 

氷びできていなくてち)、製氷皿び回転し、氷または水び貯氷コーナーに落 ((HJ (n I 

ちます。 J . m !_ »心な 

心みッ。;ち凍 P 

B 「 クイックを凍」ランプび消えた！5(約1分後)、アイスルーム扉 ^ン-卜^^~ 

を引き出す： 

貯氷コーナーを取り出し、氷-水を捨てる。 \ 

H 給水タンクの各部品を水洗いし、乾燥させてか5、元に戻す： \ V 

ミ争水 フィ ルターは水気を含んでいるので、十分に乾燥させてください。 \ 

※を場など自動製氷しないとき、製氷ユニットと給水タンクをはずして使ラ（その部分に食品を収納する）ことびでさ 
ます。 

※製氷ユニット、給水タンクをを蔵庫の外で保管する場合、ほこりび付かないように保管してください。 


給水タンクや給水経路の部品は、無機系抗菌剤の入った部品を使用していますび、雑菌やにおいの発生 
を抑え、おいしい氷を楽しむために週に一度は必ずお手入れをしてください。 

お手入れ不足で r 水あか」や「めめり」び付くと、カビやにおいの発生の原因になります。 

♦給水タンク-内容器-ふた _ 

♦はずして柔らかいスポンジで水洗いする。（タワシやクレンヴーなどの傷の付くちのは使用しない。） 

♦落ちにくい汚れは、食器洗い用中性洗剤を薄めて使い、使用後はおず洗剤を洗い落とす。 


給水を 



ミき水フィルター 



給水弁 


タンク本体 




給水栓を 開けてはずす。（左図①） 

レバーを横に広げ、ふたをはずす。（左図③） 

内容 器は内側か b 外側へ巧すようにして、上へ 
引き出す。（左図③） 

給水弁を 反時計ち向に回してはずす。 

※給水弁の取り付けは、タンク本体の底面の切り 
欠きに給水弁ののを合わせ、軽く押し込み時計 
方向に回す。 

給水弁 L 5 L m ―>4 


タンク本体 




，ソノ '十、 I '十 、/ "ji 

切り夕さ 一 ^I 


※給水弁の巧れび気になるとさは、食器洗い用中性洗剤を薄め、つけ置さ 
洗いをして < ださい。 

※給水算は重要部品でず。分解したり、紛失しないようにしてください。 

※取り付けかたは、はずしかたの逆の順序で行ってください 。 gw m 
ふたの m をタンクの角巧に合わせ、ふたを斜めに差し込ん 
で閉め、レバーをかける。 


ミ 



れ 

入 

手 

お 

の 

機 

か 

製 

non 

自 



巧いかた/お手入れ9 


ちノイスル—ム自動製氷機の使いかた参自動製氷機のお手入れ 














•製氷皿 


2つのお手入れ方法 


貯氷コーナーの氷や食品などは、全て取り出してください。 

n 給水タンクに新しい水を入れ、冷蔵室の所定の位置に取り付ける。 


I ;令蔵室内のコント□ールパネルにある「長押：這掃」ボタンを 
I 「クイック;令凍」ランプび点滅するまで（約巨秒間）押す。 

氷びでさていなくてち、製氷皿び回転し、氷または水び P 、 宁氷コーナー 
に落ち、給水タンクから製氷皿に給水します。 

I 「クイック;令凍」ランプび消えた b (約]分後）、再度「長押：清掃」 
I ボタンを押す。 

I 3を2〜3回繰り返す。 



アイスルーム扉を開け、 P 、 宁氷コーナーを取り出し、氷•水を捨てる。 


掃ボタンによる水洗し、 


2.簡易お手入れのしかた ••• 


製氷皿の水がまっていない場合、水がこぼれることが 
あるので、貯氷コーナーの氷や食品などは、全て取り 
出して < ださい。 

H ストッバーを下図のように回して□ックをはずし 
てから、製氷ユニットをできるだけ傾けないよう 
に手前に引き出す。 .' _ 一 


製氷ユニット 


ストッパー 



B 製氷皿の水または氷を捨てる。 

※自動製氷機は、氷びできると製氷皿をひねって 
氷を落とす動作をしまず。はずしたとき、製氷 
皿びひねられている場合は、いったん製氷ユニ 
ットを所定の位置に戻 

轟3難慕 

から（約1分後)、製氷 
ユニットをはずす。 ひねりれた皿 

※製氷皿の付けちれや、皿の取り付けびひねられ 
ていたり、逆だった場合、製氷しませんので、 
取り付けを確認してください。 

<製氷 ユニッ トの付けかた> 

奥まで確実に巧し込んだ後、下図のようにストッ 
バーを回して□ックさせてくださし、。 

※所定の位置まで巧し込まないとストッバーは回 

りません。 _ 

※製氷ユニットを付けると 
さ製氷皿はカラでセット 

しこ'、/しごし、。 里 Bk - i —'', k マ k ", 


製氷ユニット 


ストッバー 


製氷ユニットを裏返して置く。 


レバーを矢印の方向に 
引いて、製氷皿を持ち、 
少したわませて斜め上 
方向にはずす。 



レバー製氷皿の巧 軸 


<製氷皿の付けかた> 

はずしかたと逆の手順で、レバーを矢印のち向に 
引いて、製氷皿の穴を製氷ユニットの軸に合わせ 
て、巧し込んでからレバーを戻してください。 


参製か皿をミホラ _ 

製氷皿は水洗いできます。 

タワシやクレンヴーなどの傷 
の付くちのは使用しないでく 
ださい。 


製氷ユニットは水ミ先いできません。 

製氷ユニットびめれている場 
合は、乾いた巧でふいてくだ 
さい。 。へ 

※電気部品に水び入ると製氷グぶみ^ 
でさな< なります。 




製か皿のはずしかた 


製か ユニッ トのはずしかた 


.念入りお手入れのしかた••-製氷ユニットを取り出し、製氷皿をはずして水洗し、 


自動製氷機のお手入れ 

























:自動製氷機のお手入れ 


参ミきかフィルター 


ミき水フィルター 



♦ミき 水 フィルターは 水洗いする。洗剤やスポンジは使わない。 フィル 
ターを破くよラなをのを使ったり、ちみ洗い、つまみ洗いはしない 
で < ださし、。 

※ミ争水フィルターは内容器 m の横ち向（矢印）にスライドさせ取り出 
し、取り付ける。 


浄水フィルターの交換 

♦交換の目まは、約3年です。氷のにおいび気になるときは、早め 
の交換を。 

♦フィルターび破れたとさは使用しないで、交換してください。 

※別売品はお買い上げの販売店で 
ミき水フィルター型番日24220己033をおホめください。 

k 国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国国 J 


巧台水パイプ-プランジャー 


参給水パイプ-プランジャーは水洗いずる。給水タンクを取り出し、 
タンクの下にある給水パイプとプランジャーを取り出す。 

※給水タンクをはずして使用するとさち、必ず給水パイプにプラン 
ジャーを挿入し元の位置にセツトする。セツトび不十分ですと、 
を蔵庫の食品びまる場合びあります。 

※プランジャーには磁石び入っています。磁気による損傷を受けや 
すいちのには近付けないでくださし、。 


給水タンク下 



給水バイフプランジャー 





ミネラルウオーター、 井戸水や稳素分を取り除いた水（アルカ U イオン水、ミき水器の水な 
ど）で製氷すると、より r 水あか」や「めめり」び付きやすくなりますので、ひんぱんに 
お手入れしてください。 

♦みびさ粉（クレンヴ ー)• 粉石けん’アルカリ性洗剤•タワシ•ベンジン•シンナー•アルコー 
ル- 石油•酸-熱湯などは、プラスチックび割れたりしますので、使用しないでください。 
♦製氷ユニットのセット勸ま、]回目の製氷まで約4時間かかることびあります。また、お手 
入れ後でお急ぎの場合は r 長押：清掃」ボタンを約己秒間押すと、約2時間で氷びでさます。 

〇次のようなとさ、製氷時間び長くなることびあります。 

※設置当初は庫内温度び一定温度になるまで、自動製氷機の給水は行われません。 

使いはじめ已〜己時間、夏場の暑いときは、24時間じ(上かかることびあります。 

《大量の食品を入れたとさや、扉の開閉びひんぱんなとさ。 

※周囲の温度び低い冬■場や、真夏の暑いとき。 

〇周囲の温度び低い冬場などは、給水タンクの水び凍ることびあります。 （1 2ページ参照） 

〇給水タンクびカラ（使用していない）のとさにち、プランジャーの動作音びすることびあり 
ます。異常ではありません。 



►自動製氷機のお手入れ 




お手入れ 


U 




































くごんムタ みたを だお〉-. .もう一度確認してください。 


•状況 

•調べる . 理由•処置 

製かしない 

♦給水タンクに水び入っていまずか？ . 水を入れる。 

♦給水タンクび契まで、正しく押し込んでありますか？……奥まで正しく取り付ける。 

♦給水タンクの水び凍っていませんか？ . 給水タンクを取り出し、氷を取り除 

<。を蔵室の温度調節位置を「弱」 
側に合わせる。 

♦製氷ユニットは正しくセットされていますか？ . 製氷機ストッパーは□ックでさるま 

で巧し込む。また、レバーは音びず 
るまで押し込む。 

♦給水バイプかプランジャーだけではありませんか？ . 給水バイプとプランジャーをセット 

にして入れる。 

♦クイックをまランプび点滅(パッパッ '•') していませんか？ •'''' 自動製氷機のお手入れを参照し、製 

氷皿の取り付けを確認する。 

製か量が少ない、 
かがルさくなる 

♦扉をひんぱんに開閉していたり、開けたままにして 

いませんか？ . 扉を閉じ、開閉をひかえる。 

参貯氷コーナーの氷び凸凹になっていたり、氷しソ外の 

ものが入っていませんか？ . 氷を平らにならし、氷政外は除く。 

参給水タンクび契まで、正しく巧し込んでありますか？……給水タンクび落ち込むまで確実に巧す。 

かがにおラ 

♦給水タンクの水は古くないでずか？ . 新しい水を入れる。 

♦給水タンク、ミき水フィルターび巧れていませんか？ . 掃除をする。浄水フィルターを交換する。 

♦においの付いた水や飲み物を入れたことは 

ありませんか？ . 自動製氷機のお手入れを参照する。 

♦浄水フィルターをはずして製氷していませんか？ . ミき水フィルターを取り付ける。 

♦氷を長い間貯氷コーナーに入れたままにしていませんか？ き品などのにおいび移ることびあります。 

かがとけている、 
とけたことがある 

•扉をひんぱんに開けたり、長時間開けたままに 

していませんか？ . 扉を閉じ、開閉をひかえる。 

♦停電や電源プラグび抜けていませんか？ . 電源を確認する。 

氷がつながつている 

参;令蔵庫び傾いていませんか？ . 水平に設置する。水平でないと、つ 

なびった氷や大ささの異なる氷びで 
さることびあります。 

かが丸 < なる 

♦長期間、お氷したままにしていませんか？ . 氷び昇華して丸くルさくなったり、 

<っつ < ことびあ0ます。 

かに突起がでさる 

♦氷に突起びありませんか？ ^ろ . 製氷皿に水路を設けているため、氷 

に突起びできます。 

水ににごりがある 

•ミネラルウォーターなどで、製氷していませんか？ . 5ネラル分のをい水で製氷すると、 

白色の浮遊物びでさることびありま 
ず。害はあ0ません。 

給水タンクか!5 
水がこぼれる 

♦給水タンクの底か5水び漏れていませんか？ . タンク本体、内容器、給水弁を正し 

くセットする。 

参給水弁部に異物やゴ5がありませんか？ 

(とびった大きな氷びできる） . 給水弁、給水タンクを掃除ずる。 

音がする 

•氷が貯氷コーナーに落ちるときの音ではありませんか？ - • • •貯氷コーナーに氷がかないとき、氷の 

落下音が大さくなることがあります。 

•給水タンク部でフ1」ーケースを使用していませんか？……自動製氷を使わないとき、製氷ユニ 

ットを付けたまま給水タンク部でフ 
U - ケースを使用すると「コツン」 
とプランジャーびフ U - ケースに当 
たる音びずることびありまず。その 
場合は、製氷ユニットをはずす。 


►自動製氷機のお手入れ 


お手入れ 





























参清潔にお使いいただくため、月に一度はお手 参はずした棚やポケット類は水洗いでさます。 

入れしてください。 参取り付けかたは、はずしかたの逆の順序で 

参貯蔵食品は取り出してください。 行ってください。 


么警告 

お手入れするとをは、電源プラグを抜いてください。また、めれた手でプラグを抜き差ししない 
でください。感電やけびをすることびあります。 

;令蔵庫に直接水をかけないでください。鐘びたり、漏電や故障の原因になります。 


A - r*r 

を蔵庫の底面に手を入れないでください。金属の角などで、けがをすることがあります。 

zii 迂局 


お手入れの方法 


♦軽いミちれはカラぶををする。 

♦落ちにくい巧れは 

H 薄めた食器洗い巧中性洗剤を巧に含ませ、ふき取る。（原液を使用すると、プラスチック 
び割れることびあります。洗剤の薄めかたは、そのを意書に従ってください。） 

J 食器洗い用中性洗き Ij 使用樹ホ、おず巧に水を含ませ、洗剤をふき取る。 
g カラぶををし、水気をふさ取る。 



お手入れのポイント _ 

庫内 

水を含ませた巧で、上面、側面、下側へとふさ、カラぶさする。プラスチック部品に付いたを用油、バターなどの油脂 
類は、必ずふさ取る。付いたままでは、割れることがあります。 


コント□-ルパネル部 

柔らかい巧でカラぶさする。水をかけないでください、故障の原因になります。お手入れ後は、温度設定位置などび動 
いていないか確認する。 

扉パッキング 

扉パッキングにジュースや食品の汁び付くと、べ卜付さ、傷みやすくなります。下側のパッキングび、特にミちれやすし、 
ので、念入りに清掃を。 


片_ス類 

ふを取るか、とをどをケース全体を取り出して水洗 
いしてください。（特に、野菜ケースのミちれは、にお 
いやカビび発生しやすくなります。） 


冷蔵庫背面/床/壁（年1回程度） 

調節脚び床か b 浮くまで回し、傷付さやすい床の場 
合は、保護のため板などを敷いて、を蔵庫を静かに 
前に引き出す。掃除機などで背 
面、床、壁の巧れやほこりを掃 
除する。 

※背面、床、壁は空気の対流に 
より、ほこりび還まったり、 

黒くミちれやすいところです。 



お手入れ後の安全点検 

参電源プラグをコンセントにしっかり差し込みましたか？ 
参電源コードにされつや、すり傷はありませんか？ 

参電源プラグに異常な発熱びありませんか？ 

■- ■電源コード.プラグの傷 
付さや、ほこりび溜まっている 
と、感電や火災の原因になりま 
す。をし、不審な点びあれば、 

電源プラグを巧いて、お買い上 
げの販売店にご連絡ください。 



♦みびを粉、（クレンザー） • 粉石けん.アルカ U 性洗剤-タワシ.ベンジン.シンナー.アルコール • 
您お願い 怒> 5油.酸.熱湯などは、塗装面や扉パッキングを傷めたり' プラスチックび割れたりしまずので、 
使用しないでください。化学ぞうさんを使用ずるとさは、強くこすらないで、化学ぞうさんのを 
意書に従ってくださし、。 





























1 

扉を乂トツプすなまで、を刖に 

2 

左ちのレールを持って、手前を 

3 


引を出し、バスケットを斜め上 


持ち上げなびら、ケースごと取 



扉をはずした後、ケースを持ち 
上げてはずす。 


に取り出す。 


0出す。 





♦お手入れと付属品のはずしかた 


4 


お手入れ 














































































































































































































上手な巧いかた 


参食品を上手に入れて節電しましよラ 


洗って、ふいて 


野菜など、洗えるをのは洗し、、 
水気をふき取る。ビン類や包 
装類の巧れは、ふさ取ってか 
こ)貝 T 威0 



さましてから 



ずさ間をあけて 


つめすざると;令気の循環び悪 
く、ちえにくくなります。 



/]\分けして 


1回分ずつル分けして入れる 
と、使うとさ便利で、すばや 
く取り出せまず。 



を気の吹出□をふさびなし! ■ 


奥の壁からを品を離して入れ、 
;令気の循環をよくします。 



扉の開閉はすばやく 


即電のため、食品の出し入れ 
は効率よく、手短に。 



扉に物(ラップやビニール袋など)をはさまない 


わずかなすき間でち、冷気 
流出のちと。 



冷やしずざない 


温度調節位置を必要じ(上に 
"強"のままにしておかなし V 



冷やず必要のないらのは么れな U ： 


を巧に向かない食品例 

を蔵に向かない食品例 


賠蔵しなくてもよい食品 


生卵.ゆで卵：生卵は殻び割れ、 
ゆで卵は白身び固くなります。 
生の葉菜類-生のいち類-乳製 
品 ■ マヨネーズ.野菜.互腐•こ 
んにやくなど 


バナナ•メ□ン-バイナップル- 
アボガド-バパイヤなどの暖かい 
地方で取れた果物：低温のため、 
熟成び進みにくくなり、変質する 
こともあります。なお、食べる前 
にちやすことは差しつかえありま 
せん。 


し、を類-かぼちゃ-ごぼラ-たま 
ねざ-にんに<など 


参上手な使いかた 


カイド 































































園 


園 


園 




♦長物野菜 
牛乳パックを切り 
長物野菜などを立 
てて収納する。 


♦おぼえて便利な、野菜の分量 

大人び1曰にとりたい野菜の理想的な量は、 
約400 呂。 

トマト1個 . 約1已〇呂 

白菜1枚 . 約100巨 

ジャガイモ1個-.■約]已〇呂 
キャベツ ] 枚.■.■約90巨 
にんじん1本 .■ . ■ 約] 30呂 

なす]個 . 約80巨 

ピーマン1個.■.■約40呂 
さざんだ葉菜類、 

両手いっぱいで-.■約] 00呂 
ほラれん草1株■.■約30巨 



•野菜室の活用 


♦ 上手な巧をあれこれ ♦ 


参レタス 

堇の部分び、茶色く変色しやすい。お 
にル麦粉などを付けておくと、変色を 
防ざます。 


参キャベツ 

堅いおから傷みはじめるので、おをく 
り抜いて水を含ませたペーバータオル 
を詰めておく。傷みにくく、使う時に 
ち、葉びはびしやすいので便利です。 


参白菜 

びしょびしょにならない程度に軽く散 
水して、新聞紙にくるんで保存する。 
みずみずしさを保てます。 


参大根、かぶ 

葉の部分を切って保存。葉を付けたま 
まですと、根の栄養分び葉に吸収され 
てしまいます。 






活用ガイ 



フレッシュルームの活用 


♦ おすすめの巧蔵食品 ♦ 


♦生鮮食料品： 

刺身、魚介類、肉 


♦乳製品-菓子類： 

3—グルト、チーズ、ゼ1」一、プ U ン 


参野菜-デザート： 

サラダ、ドレッシング 


♦手作り-自然食品： 

手作りドレッシング、手作りジャム、 
低塩漬物、一夜晨け、生そば、生めん 


参加工食品： 

かまぼこ、ちくわ、すり身、 
八ム、ソーセージ、ベーコン 





jAr 



♦天ぷ5は温度差びミ夫め手 

夕ま用に揚げたい天ぷらのな料を、昼頃フレッシュルー 
ムへ。ル麦粉をバットに入れてフレッシュルームへ。材 
料と油の温度差び大さいほど、カラッとおいしく仕上び 
ります。油の温固ま1巨〇〜 170° C び最適（小麦粉少量 
を油の中に落とし、途中で浮かんでくるのび目ま） 


♦お刺身を新鮮 

買ってさたマグ□などのさ < を、 
家庭で切り分けて夕食にとし、ラ 
とを、フレッシュ ルームに 入れ 
ておくと、適度な硬さにひさし 
まつておいし < いただけます。 


♦シャキっと;ちたさを 
楽しむサラダ 

シーフードサラダなどをフレッ 
シュルームで;令やすと、エビや 
貝類の身をぐっとひさしめ、歯 
ざわり、おいしさび違いまず。 





参活用ガイド 


i 


ガイド 











































こんなとをには 


•移動•運搬をするとき 

〜必ず電源プラグを巧いてください- 


移動-運搬する前に 

I 庫内の食品を取り出し9ページの「長期間使わない 
I とき/を蔵庫を移動-運搬するとき」を参考にして、 
自動製氷機の氷や水を捨てる。 

ページを参考にして、左ちの調節脚を床から浮か 
せ車輪を床に着ける。 

B 後ろ側下部にある排水 
パイプのキャップをは 
ずし、蒸発皿の水（霜取 
り水)を抜いてください。 

※水び残っている場合びあ 
りまずので、背面上部の 
とっ手を持ち水び出なく 
なるまで傾ける。 

※排水後は、漏水しないよラにキャップを確実に締めて 
<ださい。 



参庫内打'の交換 


A 警告 


感電を防止するため、必ず電源プ 
ラグを抜いて < ださい。 


電源プラグを抜く。 


国 


冷蔵室の高さ調節棚をは 
ずす。 

庫内灯カバー下側中央を 
手前に引し)てはずす。 



幸す 

r 


-= , 1 ：„\ 

V 


夕 

夕 

=5E3 


庫内な電球は 

型名：「11 0 V 1 0 W ガラス球あ式 T 20、 

□を E -12」 

別売品はお買い上げの販売店で型番已24202已979 
をおボめください。 

※冷蔵室扉を已分間開放しますと、庫内巧は自動的に消 
なします。 


■ 移動-運搬のしかた 

H 車輪を使い、前後に動かせます。（傷の付をやずい 
床では、車輪を使わないでください。） 


目 

Mi 


運搬は、必ず底面と背面上 
部のとっ手（手かけ部）を 
持ってください。 

(手をすべ b せ、けがをする 
ことびあります。） 

※蒸発皿に水び残っている場合 
床面にこぼれることびありま 
すので、保護シートなどを敷 
いて < ださい。 


a 転ちなどで運搬するとさは、横積みしないでくださ 
し、故障の原因になります。 

※この;令蔵庫は已0/日 OHz (ヘルツ）共用でず。 



•電源プラグを巧いて再び差し込むとを 


已分じ(上、間をおいてくださ 
し、。すぐに差し込むと、圧縮 
機に無理びかかり、故障の原 
因にな0ます。 



参停電のとを 


庫内温度び上びらないよラに、扉の開閉をひかえ、食品 
を新たに貯蔵しないでください。 


•長期間使わないとを 


食品を取り出し、電源プラグを巧いて庫内を清掃し 
2〜3日間扉を開け乾燥させてください。 


•保を枕など市販の寒を剤を冷蔵庫に 
入れるとき 


参こんなとさには 




点な•ヴ—ビス 




袋の破れにを意してください。破れて硝安、尿素などの 
中身び漏れると、鐘や故障の原因になります。 















































图 


この製品は法律で表示を義務づけられた特定の化学物質ほ11を含有しておりませんほ 2 し 
(JIS C 09已〇の電気-電子機器の特定の化学物質の含有表示方法に従って表示しております） 

【を1】「鉛及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「カド=ウム及びその化合物」、「六価ク□ム化合物」、「ポ|」ブロ 
モビフェニル」および「ポ U ブ□モジフェニールエーテル」の日種類の化学物質 
【を2】巧象の化学物質の含有率び基準値 L ソ下であることを意はします。また、除外項目は対象としておりません。 

http://sanyo.com/environment/jp/ 


♦定格内容積は、曰本工業規格 (JIS C 9801) に基づさ、 
庫内部品の内、をやす機能に影響なく、工具無しにはずせる 
棚やケース等を、はずした状態で算出したをのです。 

この定格内容積には、食品収納スペースとを気循環スペース 
とを含みます。 

♦引き出し式貯蔵室（野菜室、を凍室）の場合、定格内容積と 
併せを品収納スペースの目安を表示しています。なお、回転 
扉式を凍室の食品収納スペースについては、；令気の循環を考 
慮して定格内容積の6已％程度を目まとしてください。食品 
の詰め込み過ざは、庫内の冷えむ6や電気のムダの原因とな 
0ます。 


氷スコップ 
;令凍ヶー:^ 

フ U —ズトレイ 
; 令凍ヶース… 
ノ（スケット 
野菜ケース 
スライドケース 
キック プレー h 
調節脚 


冷蔵庫は、厳重な品質管理の下で生産していますび、庫内の温 
度は、冷蔵庫の据え付け状態や外気温、使用条件などにより変 
化します。しかし、中の食品は8割前後び水分であるため、比 
熱び大きく、その温度は空気のよラに大きく変化はしません。 
従って、一般の空気温度を計る温度計では変化の少ない食品温 
度の測定びでさません。そこで、空気温度の影響を受けにくく、 
食品に近い温度を示す;令蔵庫用温度計を発売しています。ご購 
入の際は、お買い上げの販売店にご相談ください。 

なお、一般のアルコール温度計で冷蔵庫内の食品巧当温度を計 
る場合は、冷蔵庫中段の棚の中央に約] 00ml の水を入れた容 
器を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておさますと、食品 
に近い温度び得られます。 


霜取りの操作は不要です。 

♦霜取り水は蒸発皿に溜めて、蒸発させます。 
♦霜取り時を食品を取り出す必要はありません。 


参冷蔵庫の定格内容積について 


※定格内容積の （） 内は「食品収納スペースの目を」です。 

※製品改良のため、仕様び変わることびあります。ご了をください。 

※本品は、日本国内家庭用の製品です。他用途には使用しないでください。 
また、国外での使用はでさません 。 (FOR USE IN JAPAN ONLY ) 


80kg 


(フォースター) 


ちま室の性能 


電熱装置の定格消費電力_ 145/]45 W _ 

消費電力量 冷蔵室扉内側の品質表示ラベルに表示 


電動機の定樹肖費電力 ] 20/120 W 


列お寸法(バンドル含まず）幅日加 mmx 奥行き日3已 mmx 高さ 1803 mm 
定格電圧•周液数 ]00 V •已 0/60 HZ 


/冷蔵室 221 L 

定格内容積 401L 冷凍室 ]0日 L (己 7L) 

\野菜室 74L (52L), 


品 ま S R-H40] R/S R-H40] RL 


種類 冷凍冷蔵庫 


•付 



給水タンク 
給水パイプ 


プランジャー 

マルチフ U -• ポケット _ 

どこでちケース_ 

卵皿 

ボトル&ドレッシングポケット 

P、 宁氷コーナー_(ケース）_ 

製氷ユニット 


仕切り 




[の仕様 








































修理を依巧される前に、をう一度確認してください。 


•状況 

•調べる . 処置方法 

全く;ちスない 

♦電源プラグびコンセントか b 巧けていませんか？ . 確実に差し込む。 

♦プレーカーや電源ヒューズび切れていませんか？ . 扉を開け、庫内なび点くか確認する。 

♦停電ではありませんか？ 

ちえび弱い 

♦温度調節び「弱」のままではありませんか？ . 「中〜強」にずる。 

♦食品のつめ過ぎや熱いものび入っていませんか？ . 熱いものは;令まして占、 5 入れる。 

♦ひんぱんに扉を開けたり、食品の袋などびはさまり 

扉にすさ間びでさていませんか？ . 扉を確実に閉める。 

♦直射日光び当たったり、そばにコン□やガスレンジ 

びありません占、？ . 熱源から離して設置する。 

♦周囲の風通しが悪くはありませんか？ . すき間を開け、風通しをよくする。 

を蔵室•フレッシュル 
ーム • 野菜室の食品 
び凍る 

♦温度調節び「強」のままではありませんか？ . 「中〜弱」にする。 

♦周囲の温度び 5 でな下ではありませんか？ . 「中〜弱」にずる。 

♦水気のをい食品を棚の奥 G 令気の吹出□付近） 

に入れていません占、？ . 手前に入れる。 

音びラるさい 

♦床び弱く、ゆびんでいませんか？ . 丈夫な板を下に敷く。 

♦据え付けが悪く、ガタついていませんか？ . 調節脚で調節する。 

♦壁にふれていませんか？ . 壁から離す。 

♦周囲に物び落ちて、ビビ U 音を出していません占、？ . 取り除く。 

庫内のにおいび気になる 

♦冷気の吹出□や吸込□びふさびっていませんか？ . ふさびない。 

♦においの強い食品をラップをしないで入れていません占、？……ラップをする。 


これは K 障ではありません 

♦状況 _ 

時々運転音が高くなること 
びある 

水の流れるよラな音(チヨ□チヨ:]、 
シューシュ ー) や沸とラずるよラな 
音(ボコボコ）びずる 


参理由 _ 

参この;令蔵庫はインバーターコンプレッサーを採用しています。据え付け時、 
扉開閉び多いとき、周囲温度び高いとき、またクイック;令凍中は高ま運転に 
切替わりますので少し音び高くなることびあります。 


♦冷蔵庫を;令やす液（を媒）が流れる音です。 
停止中わ出ることびあります。 


きしむような音（ビシツ、バシツ）びする ♦庫内のプラスチック部品び膨張や収縮して、発生する音です。 


運転音や氷の落ちる音がする 

冷蔵庫の外側や扉パッキン 
グに露が付く 

を蔵庫の前面や側面が熱< 
感じる 


♦給水中のフランジャーの動作音。製氷皿び回転するとさのモーター音。 
♦氷び貯氷コーナーに落ちる音。 

♦圧縮機は運転開始時しば b くの間、音が大さくなります。 

♦梅雨など湿度の高いときに付くことびあります。 

これは、を水を入れたコップの外側に水滴が付くのと同じです。 

露は乾いた巧でふき取つてください。 


参夏場や運転の初めには特に熱く感じます。これは 
冷蔵庫への露付さを防止するパイプや放熱パイプ 
び組み込まれているからです。 

庫内食品には影響ありません。 


放熱バイプ‘ 



[^巧障かな？とおった S 


け上のことを調べて、それでち具合び悪いとさは、お買い上げの販売店また 
は当社 r お客さまご相談窓田（裏表紙）に相談してください。 


参故障かな？と思ったら 


「点巧•ヴ—ビス 
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♦この商品には保証書び付いていまず。 ♦お買い上げ曰から1年間です。 

•販売店び所定事項を記入しておミ度ししますから、記載 ただし、；令媒循環回路（圧縮機'凝縮器-ちま P 器- 

内容をご確認いたださ、大切に保管してください。 毛細管■配管）冷気循環用ファン及びファンモーター 

•なお、 食品の補償など、製品修理 LU 外の責はご容赦 は5年間です。 

<ださし、。 


•保証期間中の修理は 

参保証期間が過ざている時の修理は 

♦修理の際には、保証書をご提示ください。 

保証書の規定に従い販売店び修理させていたださ 
ます。 

♦お買い上げの販売店にご相談くださし、。 

修理をすれば使用でさる場合は、お客さまのご希望に 
より有料修理いたしまず。 

•補修用性能部品の保有期間 


♦当社は、この;令蔵庫の補修用性能部品を製造な切後、 

9年保有しています。 

♦補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた 
めに必要な部品です。 



を凍室（フリーザー)の性能 

このを蔵庫の冷凍室の性能は、 E も ** J (フオースター)です。 


ちま室の性能は、日本工業規格 （ J 旧 C 9已 07) に定め日れたちまで試験したときの、ちま室内の;ちま負荷温度 
(食品温度）によって表示しております。 

• J I S の試験方法は、：欠の通りでず。 

① 冷蔵室内温度び、〇で!；(下とな6ない範囲で最も低い温度になるように 
温度調節して試験します。 

② を蔵庫の据え付け場所の温度は]已〜 30°C の範囲を基準としています。 

③ を凍室定格内容積100 L 当り 4.5k 旨の食品を24時間じ(内に 一] 8°C な 
下に凍結でさる冷凍室を、フォースター室としています。 

♦ちま食品の貯蔵期間 

;令ま食品の貯蔵期間は、食品の種類、店頭での貯蔵が態、を蔵庫の使用 
条件などによって異なり、ちの表の期間は一応の目まです。 



①故障の状況（できるだけ詳しく） 
⑨品ま .-； 

③ 製造番号 i IP 

④ お買い上げ年月日-…… 

⑥お名前•おところ-電話番号 
⑥訪問日 


イ呆証書に記入して 
あ0ます。 


♦修理のご相談やご不明な点は、お買い上げの販売店へ 
お問い合わせください。また、転居や贈答品などで 
お困りの場合は、当社「お客さまご相談窓□」（裏表紙） 
にお問い合わせください。 


•保証書（別添付) 


•保証期間 


使用中に異ちび生じたとまは、ままのため電源プラグを巧を 
お買い上げの販売店に修理を依巧してくだをい。 


参知らせていただをたいこと 


参アフターサービスで お困りの場合 


参保証とアフタ—ヴ—ビス 


















安を上のごを意 


参 参 参 


必ずお守り<ださい 


ご使用の前に、この r まを上のごを 意 J をよくお読みになって、正しくお使いくださし、。 

♦冷蔵庫をを全にお使いいただを、あなたや他の人々へ参表示と意味はじ(下のようになっています。 

の危害や財産への損害を未然に防止するための注意事 
項です。誤った取り扱いをすると生じるを険と、その 
程度を、「警告」と「を意」に表示しています。安全 
に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。 


么警告 

人び死 t または重傷を負ラ 
可能性に結び付くちの 




A 注意 


人が傷害を負ラ可能性及び物 
的損害の発生に結び付くちの 


く^ r 禁止」（してはいけな 
いこと)を表します。 

必ずして欲しい巧為を 
表します。 

水をかけたり、水でめら 
さないでください。 

必ず電源プラグをコンセ 
ントから抜いてくださし、。 

ふれないでください。 

必ずアース線を接続し 
てください。 

fU 分锅しないでください。 



※お読みになった樹ま、お使いになる方びいつでも見5れるところに必ず保管してください£ 


么警告 


を媒について 


0 ;ち蔵庫本体の;ち却回路(配管） 
を傷付けなし、 

止可燃性の;令媒を使用していま 
で すので、 発乂 .爆発の恐れび 
あ D ます。 

〇 を蔵庫の周囲はす定間をあけ 
て据え付ける 

ずき卸 g を媒び漏れると滞留し、発火- 
ぁけて爆発の恐れびあります。 


電源プラグ、電源コードの点検 


0 

禁止 


庫内では電気製品を使用しない 

を媒び漏れていると電気製品 
の接点の义巧で発义-爆発の 
恐れびあります。 


〇 を却回路（配管）を傷付けた 
とをや可燃性ガスが漏れてい 
@与るのに気付いたときは、を蔵 
庫にふれず义気の使用を避け 
窓を開けて換気ずる 
電源プラグの巧さ差しなど火 
巧で発乂-爆発し、义災やや 
けどの原因になりまず。 


〇 電源は交流10 0 V の専用コン 
セントを使5 

'ぶず実施門稚災. 

感電の原因になりまず。 



〇 

化ず実施 


コンセントは1已 ALU 上のを 
のを単独で使弓 

他の器具と併用した夕 
コ足配線は発熱し発乂 
の原因にな0ます。 






〇 電源プラグは、ほこりを取り、 
巧の根元まで巧実に差し&む 

&ず実施曼ミミ禮 f 、 裤，り' 馆。 

不十分な差し込みは、お。シ 
発熱し発火の原因に 
な0ます。 



0 

禁止 


〇 

必ず実施 


電源プラグはコードが下向さ 
になるよう差し込む 

逆に差し込むとコー 
ドに無理びかかり、 

シヨート.過熱し、 

感電-発乂の原因に 
な0ます。 


電源プラグを;ち蔵庫で巧し付けない 

変おさせたり傷 
を付けると、発^1 
熱し発火の原因 
になります。 

電源コードは傷付けない 

踏み付けたり、加工したり、 
引っ張ったり、ね 
じったり、たばね 
たりずると、電源 
コードび破損し 
て、乂災や感電の 
原因になります。 

電源コードや電源プラグび傷んだ 
り、コンセントの差し込みびゆる 
いとさは使用しない 

感電■ショート-発 
火の原因になります。 


/ 

若 ご 


1 ■ 



\ 

、よ 




を 


ちしちのとを 


異常時（焦げくさいなど）は、 
電源プラグを巧を運転を中止 
ずる 


保管でをないちの 


m < 異常のまま運転を続 
けると、感電や火災 
の恐れびあります。 



〇 

かず実砲 


ガス漏れに気付いた5、を蔵 
庫やコンセントには手をふれ 
ず、窓を開け換気する 

冷蔵庫を開けたり電源プラグを 
巧くと、電気接点の 
乂巧等で引义爆発 
し、义巧ややけどの 
危険びあります。 



0 

禁止 


0 

禁止 



弓 I 义しやずいものは入れない 

王ーテル、ベンジン、 LP ガス、 
アルコール、接 
着剤などは入れ 
ないで < ださい。 

爆発ずる危険び 
あります。 ~ 

医靈品や学術試料の保存はし 
なし、 

家庭用を蔵庫では、温度管理 
の厳しいちの 
は保存できま 
せん。 


- 


修理、廃棄のとを 


庫内灯を交換するとさは、電 
源プラグを巧く 

重^グ巧かずにおと、感電する恐 
を巧< れびあります。 

〇 リサイクルの時など、保管時 
の幼巧閉じ込みが懸念される 
必ず実施場合は扉パッキングをはずず 

再資源化のため ■ 

に、主なプラス 
チック部品には、 

な料名を表示し 
ています。 



禁止 


分解したり修理改造は絶対に 
しない 

発火したり、異 
常動作してけび 
をずることびあ 
ります。 



参安全上のご注意 




まを•を意 


一 



















































































A 警告 


冷蔵庫使用のとき 


€) 

禁止 


アイスルーム上部にある自動 
製氷機の機械部には手をふれ 
ない（製氷 ユニッ トをはずした 
場合を除く） 

回転したとを、けびを 
することびあります。 





こけ y " レ/し 


禁止 



0 可燃性スプレーは近くで使わ 
なし、 

** 止 引乂ややけどの 


危険びあります。 




禁止 


水をかけない 

電気部品に水びか 
かると、 シヨー ト 
や感電の恐れびあ 
0ます。 


上に水の入つた容器を置かない 

こぼれた水で絶縁 风 

び悪くなり漏電- yW 
火災の恐れびあり 4 
まず。 が 


0 


上にをのを置かない 

扉の開閉などで落 
ちるとけびをする 
ことびあります。 



を_ 


T 


0 扉にぶ5さびったり、柔った 
0しなし、 

止 を蔵庫び倒れたり、 




手をはさんでけび 
をすることびあり chE 
よす0 


お手入れのとを 


お手入れのとをは、電源プラ 
グを巧く 

めれた手でおさ差ししないでく 
ださい。感電やけびをすること 
びあります。 


据え付けのとを 


を 



® アースをする 

故障や漏電のとき、感電する恐 
_ . れびあります。 アースの 取り付 

^ずミけはお買い上げの販売店にご相 
談ください。 （1 〜2ページ参照） 


コンセント 
アース端テ' 


〇 

必ず実施 



万一の地震に備えて、冷蔵 
庫を固定ずる 

冷蔵庫が倒れるとけがの原因 
になります。 （1 〜2ページ参 
BS) 


アース 接続ねじ 



A 注意 


冷蔵庫使用のとき 


〇 

必ず実施 


0 

禁止 


引き出し式の扉を閉めるとき 
は、とっ手を持って閉める 

扉の上側を持って閉めると、 
指をはさみけびをする恐れび 
あります。また他の人び;令蔵 
庫の近くにいる 
とをは、扉で指 
をはさまないよ 
ラに気を付ける。 

食品をつめすざたり、棚より 
前に出さない 

背の高い倒れやずい食品は入 
れないで < ださい。扉び閉ま 
らな < なった0、 

き品び落下し、け 
びをすることびあ 
0ます。 


ち凍室内の食品や容器（特に 
L 夕 y 金属製）にめれた手でさわ5 



禁止 


€) 

禁止 



なし、 

ず傷になる恐れ 
びあ0ます。 


を蔵庫下部の底面に手を入れ 
ない 

底面に手を入れ 
ると鉄板により 
けびをする恐れ 
びあ0ます。 




0 におったり、変色した食品は 
食べない 

** Ij - 腐敗■より、病気 
の の原因になること 
びあ0ます。 



保管でをないもの 


0 

禁止 


を凍室にビン類や吿類を入 
れなし1 

中身び凍って割 
れ、けびをするこ 
とびあります。 




据え付け場所 


湿気のをい場巧、水のかか 
る場所への設置は避ける 

絶縁び悪くなり 
漏電の原因になり' 

よ9 〇 



電源プラグの巧さ差し 


〇 電源プラグの巧き差しは、必 
ず電源プラグを持って行う 

必ず実施 電源コードを引っ張って巧く 
と、電源コードび 
破損し感電やシヨ 
ートして発义する- 
恐れびあります。 


長期間使用しないとき 



を 


長期間使用しないとをは、 
必ず電源プラグをコンセン 

電源プラグ トから巧く 

を巧く 絶縁劣化などによ 
り感電-火災の原 
因になることびあ- 
0ます。 



運搬のとさ 


〇 を蔵庫を運搬するとさは、 
底面と背面上部とっ手を確 
化ず実砲 実に持つて運搬ずる 

手をすべらせ、 

けびをすること 
びありまず。 

0 傷付さやずい巧の上では、 
移動車輪は使用しない 

s* 止床材を傷付ける恐れびあります。 



参ち全上のご注意 


i 


まを•ま意 


22 









































































































•まずはお買い上げの販売店へ… 

家電製品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出くださし、。 
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓□にお問い合せください。 


夺 緩を 巧 談窓 □ 兰洋電機(株)お客さまセンター 

受付日寺間 9: 00 〜 18: 30 (3 己巳曰） 

家電製品についての全般的なご相談は、 

_下記電話番号にお問い合わせください。_ 

総合相談窓日泣 050-31 16-3434 

※上記ま号をご利用でさない場合は 
大阪 （0 己）巨 994— 9已70へおかけ<ださし、。 

郵便 - F A X でご相談される場合は 

♦兰洋電機(株)お客さまセンター 

〒已 70 - 8 日 77 大阪府守□市京阪本通 2- 已-已 
FAX 大阪 (06) 6994-9 已] 0 

_持ち込み修理および部品についてのご相談_ 

■兰洋電機 サービス (株） 

受付時間月曜曰〜±曜日（日曜、祝日、当社休日を除く） 
9:00〜] 7:30 

※持込み修理および部品については、さ地区拠点（ヴービ 
スセンター、サービスステーション）で承っています。 

上記のご相談窓□の名称、電話番号は変更することびあ0まずの 
でご了承ください。 


■修理サービス巧談•富 □ E 洋電機 サービス (株） 

受付時間月曜日〜金曜日 9: 00 〜 18: 30 

(7 月〜 8 月 8:4 己〜 19: 30) 
±曜•日曜•祝日•当社休日 9:00 〜 17:30 

修理や部品に関するご相談は、お買い上げの販売店 
または下記電話番号にお問い合わせください。 


東ま コールセンター 


※〇己0びご利巧でをない場合は 
東京 （03) 己302 -340] へおかけくださし、。 


関ま-甲信越地区 

巧 050-3 11 6-2222 

化巧道地区 

巧 050-3 11 6-2333 

東北地区 

巧 050-3 11 6-2444 

大阪コールセンター を 

ミ0已〇びご利巧でをない場をは 
大阪 （06)42 已 0-8400 へおかけ<ださし)。 

近畿•北陸'四国地区 

巧 050-3 116—2 已已已 

中部地区 
ミ召票—あ--区 

巧 050-3 11 6-2666 
巧 050-3 11 6-2222 

中国地区 

巧 050-3 11 6-2777 

九州地区 

巧 050-3 11 6-2888 


沖縄地区 巧日日8-目44-已日18 
受付時間月曜日〜±曜日(日曜、祝日および当社休日を除く） 
9:0日〜] 7: 3日 


お客さまご相談窓□におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて 


お客さまご相談窓□でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたしまず。また、お客さまの 
同意びない限り、業務委託の場合および法令に基づさ必要と判断される場含を除さ、第三者への開示は行いません。なお、お客さまび当 
社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に®握し、適切に対応するために、通話内容を録音させて 
いただ<ことがあ0ます。 

く利用目的> 

♦お客さまご相談窓□でお受けした個人情報は、商品-サービスに関わるご相談-お問含せおよび修理の対応のみを目的として用います。 

なお、この目的のために王洋電機(株)および関係尝社で上記個人情報を利用することびあります。 

く業務委託の場合> 

♦上記目的の範囲内で対応業務を委託する場を、委託先に巧しては当社と同等の個人情報保護を行わせるととちに、適切な管理-監督を 
いたします。 

個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームぺージ http :// jp . sanyo . com をご賣ください。 


廃棄時にごを意願います 


200] 年 4 月施行の家電 U サイクル法では、お客さまびご使用ミきみの;令蔵庫を廃棄される場合は、収集-運搬料金 
と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市日 T 村に適正に引ミ度すことびホめられています。 


展情点検 I 


長年ご使用の冷蔵庫の点検を！ 



■電源コード、プラグが異常に熱い。 
■電源コードに深い傷や変形びある。 
このぶつな症が:は ■焦げくさいにおいびする。 

友りませんか"^ ■冷蔵庫床面にいつも水げ溜まつている。 

■ビ U ビリと電気を感じる。 
■その他の異常や故障がある。 



使用を中止 
して<ださい 


故障や事故防止のため、コンセ 
ントか5電源プラグを巧いて、 
必ずお買い上げの販売店にご連 
絡<ださい。点検-修理につい 
ての費巧など詳しいことは、販 
売店にご相談ください。 


お客さまメモ 


品 番 


購入年月曰 


兰ま電機株式合社 

王を電機コンシュ-マエレク h □こクス巧ぶ舍ネ王 
家電事業部 

干 574-8534 大阪府大東市=洋町 1 番 1 号 


購入年月日、購入店名を記入してください。サービスを依頼されるときに便利です。 


購入店名 




2巧 6P1 日 14] 已日01 






























